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PART III 
Stores Purchase 


Technical Education Department 
ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 21- 6- 2014 , 
11 മണി. 


നമ്പർ പി.1/1782/ 2014 / സി / സെർഡ്. 

2014 മേയ് 13 . 
- തിരുവനന്തപുരംഎഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സിവിൽ 
ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യാൻ താൽ പ ര്യ മുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 03 / 14 / പി1/ സി. 


അടങ്കൽ തുക - 1,20, 000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 420 ( 400 + 5 % വാറ്റ്). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 210 ( 200 + 5 % വാറ്റ്). 

തപാൽ വഴി- 460. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 20 -6- 2014, 2 മണി. 

-- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 20 - 6 - 2014 , 11 മണി. 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം 1, 500 - ന്റെ നിര ത ദ വ്യവും 
20 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
No, P1/1782/2014/ C/ CERD . 

| 13th May 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
Equipments for the use of Civil Engineering Department of 
College of Engineering, Thiruvananthapuram . 

Tender No . — 3/ 2014 /P1/C . 
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[PART III 
Estimated Cost - ` 1,20 ,000 . 

The equipment should be 

supplied along with calibration 
Cost of tender form : 

chart representing pressure 
Original — ` 420 ( 400 + 5 % VAT ). 

load relation . 

6 Load Indicator 
Duplicate — \ 210 ( 200 + 5 % VAT ). 

For both forward and reverse 

loading with digital output of 
By Post (Original) — 460 . 

least count 0 .1T 
Last date and time of sale of tender form — 20 -6 - 2014 , 
2 p . m . 

7 Rate of Loading Adjustable rate of loading 
Last date and time of receipt of tender 

8 Direction control Electrically operated 
20 -6 - 2014 , 3 p . m . 

Valve 
Date and time of opening of tender - 21 -6 - 2014 , 

Reservoir tank Minimum 40 litres with level 
11 a . m . 

capacity 

indicator 
Motor 

3 Phase AC induction type 
Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 

Defect liability 1 Year 
tenders should be submitted . Application for the tender 

period/Warranty 
form should be accompanied by a remittance of above 

Maintenance Lifelong maintenance agree 
prices fixed for the same and which is non - refundable 

ment on chargeable basis on 
under any circumstances. The tender forms are not 

expiry of defect liability 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 

Note : — The equipment should be supplied with 
condition the tenderer should send along with his tender 

operating manual and catalogue with detailed 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 

specifications regarding the componements used in the 

equipment (Mechanical/Electrical devices /Hydraulic 
value of 20 and Earnest Money Deposit 1 ,500 of the 

Oil etc . ) and calibration chart . The supplier should 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement , 

perform an on - site at the time of delivery. The Hydraulic 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 

Oil of desired quantity should be supplied with 
Detailed Specification of Electrically operated 

equipment. 
Double Acting Hydraulic Jack 

Typical Photo of jack is attached herewith . 


Name of Items 


Specifications 


No . 


College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


(2 ) 


(3 ) 


1 


Capacity 


20 Tonne (Should be capable 
of applying loads upto 20 T 
in forward and 12T in reverse 
direction ) 


2 


3 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
MMID 11. 1/ 372 / 2014 . 

20 14 G20 15 . 
-- തിരു വ ന ന്ത പുരംഎഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് 
CCTV ക്യാമറ വിത ര ണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പ ര്യ മുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
OD327m ). 

Böreion mm1 2 / 14 / 11/ 63 . 
crosso MA - 1,52,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

301& lmos - 420 ( 400 + 5% 25ğ). 
(WJ291lcon - 210 ( 200 + 5 % oğ). 

0108 0191 460. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
0900100 Nowo1020 -6 - 2014 , 2 om . 

- ദ ർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
NOW1020 -6 - 2014, 3 om . 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- - 21-6 -2014, 
11 cm . 


Stroke length and 200mm stroke length /overall 
overall dimensions height should not exceed 
of jack 

300 mm 
Loading 

Should be capable of loading 

in both directions 
Jack 

Should be mountable on 
loading frames (both vertically 
and horizontally ) by means of 
bolting meachanism . Provision 
for bolts and plate arrangement 
so as to connect it to vertical 

sides of frame. 
Output Devices 


4 


5 


Pressure Gauge 


With digital output device to 
read the working pressure . 


8 


3 Hard Disc SEA GATE — 1 TB , SATA 
4 Protek Power Supply - 1 amp, 12 VDC, 

Regulated 
| 5 MX , BNCV _ Brass and Plastic Body - 
- 6 Samsung - 22 " LED Monitor 


17 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളു . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പമാ ണ ത്താ ടൊപ്പം 1, 5 2 0 - ന്റെ നിര ത ദ വ്യ വും 
20 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
No. P1/372/2014. 

15th May 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of CCTV 
Camera for the use of College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 

Tender No . 02/2014/ P1/ 0 . 
Estimated Cost - 1, 52,000 . 
Cost of tender form : 

Original - 420 ( 400 + 5 % VAT ). 
Duplicate = 210 ( 200 + 5 % VAT ). 

By Post ( Original) - 460 . 
| Last date and time of sale of tender form - 20 - 6-2014, 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
20- 6- 2014, 3 p. m . 

Date and time of opening of tender - 21 - 6 -2014, 
11 a. m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 20 and Earnest Money Deposit 1 ,520 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . 

List of Items 


College of Engineering, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 
- ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി.1/ 1781/ 2014. 

2014 മേയ് 5. 
- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധിഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വിവിധ 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ നൽകു ന്ന തിന് താൽപ്പ ര്യമുള്ള 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 6,11,500 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ - 1,365. 

പകർപ്പ് - 683. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 -6 - 2014, 1 മണി. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 -6 - 2014 , 2 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 25 - 6 - 2014 , 
2 . 30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16 - 6 - 2014 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 100 വില യുള്ള കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്ക പ്പെടുന്ന താ ണ് . 
ഉപ ക ര ണങ്ങളുടെ വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതണ്. 


Name of Item /Brand 
and Specification 


Quantity 
(Nos.) 


No. 


8 


Capture BL480 IR30VF IR Bullet Camera - 
480 TVL , Varifocal IR Bullet Camera , 1/ 3 " 
Sony CCD , 4 -9mm Varifocal lens, IR 
Range: 30Mtr., IP 66 
Capture DTRH4008D Stand Alone DVR - 
8 Channel DVR , H . 264 Compression , 
Real Time Recording , 1 Channel Audio , 
| 1 SATA 


1 


14 
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അവസാന തീയതി എന്നിവ യോടു കൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
No. D1/1781/2014. 

5th May 2014. ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, പൈനാവ്, ഇടുക്കി, 
Sealed tenders are invited for the supply of various 

പിൻ - 685 603 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
items for the use in Electrical Engineering Department of 

- കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam at a Total 

നമ്പർ 

സാധനങ്ങളുടെ പേരും 
Cost of 6 ,11 ,500 , 


| 


0 2 / 14 - പി 1 / 15 5 0 / 2 0 14 / ഇ ഇ ഇ - ഇലക് ടിക്കൽ 

ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണം 


Cost of tender forms (including taxes ) : 

Original - 1 , 365. 

Duplicate = 683 . 

Last date and time of sale of tender form 
24- 6-2014, 1 p. m . 

Last date and time of receipt of tender - 25 - 6- 2014, 
2 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 25- 6 - 2014 , 
2 .30 p. m . 

Those who want tender forms by registered post 
should send ` 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by money order to the undersigned which 
should be received on or before 16 - 6- 2014. 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Velloor P . O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by money order on all working 
days between 10 a. m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque, postage 
stamps , drafts , postal order etc . will not be accepted 
towards the cost of tender forms. The tender forms are 
not transferable . 


- 2 03 / 14- പി1/1568/ 2014/ സിഎസ് - കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്ക് 

- ആവശ്യമായ ഉപകരണം 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 6 - 2014, 1 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 6 - 2014 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമ യ വും 
16 - 6 - 2014, 2 .30 മണി. 

ഒറിജിനൽ ദർഘാസുകളുടെ വില ദർഘാസ് നമ്പർ 
02 / 14 - ന് 500 + 5 % വാറ്റും ദർഘാസ് നമ്പർ 03 / 14 - ന് 

400 + 5 % വാറ്റും ആയിരിക്കും. തപാൽ വഴി ലഭിക്കാൻ 
- 50 അധികം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അപൂർണ്ണവും വൈകി 
കിട്ടിയതുമായ ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന 
ദർഘാ സു കാ രു ടെ യോ അധികാ ര പ്പെടു ത്തി യി രിക്കുന്ന 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ മൊത്തം വില യുടെ ഒരു ശത മാനം 
നിരതദ്രവ്യം - 100 - ന്റെ കേരള സർക്കാരിന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിനുപുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു വാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസ് 
വിലയ്ക്കു പുറമേ കേരള സർക്കാരിന്റെ മുദ്രപത്ര വിലയായ 
- 100 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 16 - 6 - 2014 പകൽ 
1 മണിവരെ നേരിട്ടും 10 - 6 - 2014 പകൽ 3 മണി വരെ മണി 

യോർഡർ അ യച്ചാൽ തപാൽ വഴിയും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. P1/ 1550 / 2014 . 

- 13th May 2014. 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of ` 100 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
stores required in various sections of Government 
Engineering College , Painavu , Idukki. The envelope 
containing the tenders superscribed with the Number , 
Name of the Tender and due date for the tender must be 
addressed to The Principal, Government Engineering 
College , Painavu, Idukki . 

Tender No . and Name of Items 
No. 


Office of the Principal, 
Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


- Sl. 


- 1 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ പി1 / 1550/ 2014. 


2014 മേയ് 13 . 


02/ 2014- P1 /1550/ 2014/EEE - Keil C Professional 

Developer Kit for 
innovation centre at 

EEE 
03 / 2014- P1 / 1568/ 2014/ CSE - Computer Accessories 

for innovation centre at 
CSE 


2 


- ഇടുക്കി- പൈനാവ് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജിലെ വിവിധ വകു പ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകളുടെ 
പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ദർഘാസിന്റെ പേര്, ദർഘാസിന്റെ 


Last date and time of sale of tender form , 
16- 6 - 2014, 1 p . m . 


1 ,100.00 


Last date and time of receipt of tender form 
16 - 6- 2014 , 2 p . m . 


Date and time of opening of tender - 16 - 6 - 2014, 
2 .30 p . m . 


Audio Adapter 
USB wifi 
adapter for 
Raspberry Pi 
Micro USB 
Power Supply 5V 1500mA 

Total Cost 


3, 000. 00 


500.00 


- 10 


1 ,84,000.00 


- Cost of tender form is 500 + 5 % VAT for 02/ 2014 
and - 400 + 5 % VAT for 03/ 2014 and an additional - 50 
each for postage . Belated tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Cheque /Drafts/ Postal Orders are not 
acceptable . Further details can be had from this office. 

The Tender Forms which are not accompanied by the 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 and an 
Earnest Money Deposit for 1 % of the total cost of the 
items offered will be rejected . Outside firms, who desire to 
be supplied with Kerala Stamp Paper, should send an 
additional amount of 100 along with the cost of tender 
form . The tender forms can be obtained from the 
undersigned upto 1 p . m . on 16 -6 - 2014 by cash and by 
Money Order upto 3 p. m . on 10 -6 -2014 . 


Specifications 


Quantity 


Name of required item 
with Specifications 


No. 


Keil C professional Developers Kit 
Keil PK - 51 with 25 User License 
Micro Vision , Keil Exatended 8051 
Compilation Tools , Keil Classic 8051 
Compilation Tools , Terget Debuggers , 
RTX 51 Tiny Real 0 Time Kernel 

| Total 2,70,000 


Office of the Principal, 
Government Engineering College, 

| (Sd.) 
Painavu , Idukki. 

Principal. 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ പി1/352/2014/എഇ ആന്റ് ഐ . 

2014 മേയ് 13 . 
-- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
എഇ ആന്റ് എ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് 
- ആ വ ശ്യ മായ സ്റ്റീൽ കോംപ നന്റ് റാക്കുകൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്നതിലേക്കായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ പി1 / 8/ 2013 - 14 തീയതി 10 - 6- 2014 ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി 
താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 10 -6 - 2014 -ാം തീയതി 3 മണിക്ക് 
മുമ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 11 - 6 - 2014 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച് ആളുകളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ 420 ( നികുതിഉൾപ്പെടെ) 
വില നൽകി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
9 - 6 - 2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണ 
വശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . വി . പി . പി. 
ആയി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു പ്രതിക്ക് 210 
( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. (തപാലിൽ 
| 260). 
-- ദർഘാസ് നിയമം അനു സ രിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പി 
ക്കു മ്പോൾ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 100 വില യുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി 
ആവശ്യമുള്ളവർ - 470 മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി. ഒ., 
കോഴി ക്കോ ട് - 673 005 എന്ന പേരിൽ അയച്ചു 
തരേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് കേരള 
മുദ്രപത്രം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം 150 കൂടി അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Department of Computer Science 

Approximate Quantity 
Specification 

Cost Required 


Item 


Raspberry 
Pi Model A 


256 MB RAM 


2 , 600. 00 


Raspberry 
PiModel B 
HDMI LED 
Display for 
Raspberry 
Pi/ Beagle 
Bone Bank 


512 MB SDRAM 3 ,800 .00 
11 " Inch, 0 Built in 
Speakers, USB Port for 
Playing Audio /Video 
files directly from Pen 
Drive , SD Card slot, 
oAV in , 12V DC 
Input 

4, 900.00 
15pin MIPI Camera 
serial interface , 
5MP omnivision 
5647 camera module 2 ,500.00 


Raspberry 
Pi Camera 
Module 


No . P1/ 352/ 2014/AE & I. 

- 9th May 2014. 
Sealed tenders are invited for the purchase of Steel 
Component Racks for Analog Communication Lab of AE & I 
Engineering Department of Government Engineering 
College, Kozhikode. 

The tenders should be superscribed as Tender 
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HDMI to 
VGA Video + 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


No . P 1 / 8 / 2013 -14 due on 10 - 6 -2014 at 3 p . m . and 
addressed to the undersigned to reach before 10 - 6 -2014 at 
3 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened at 11 a . m . on 11-6 - 2014 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
- 420 including VAT which is the price fixed for the same 
and which is non refundable under any circumstances . 

The tender forms are not transferable. Sale of tender 
forms will be closed at 2 p . m . on 9 -6 - 2014 . Cheques , 
Postage Stamps, Draft etc ., will not be accepted towards 
the cost of forms nor will form be sent per V. P. P . 
Duplicate tender forms, if required will be issued at ` 210 
including VAT per copy (By post 260). 

As per tender condition the tenderer should send 
along with his tender an agreement executed and signed in 
Kerala Stamp Paper of value 100 and EMD 1 % of the 
total cost of the articles tendered . Tenders without 
agreement and EMD will be rejected . Those who want the 
tender form by post should send 470 including VAT by 
Money Order to the undersigned . Outside firms who 
desire to get Kerala Stamp Paper should send an 
additional amount of 150 along with the cost of tender 
forms. 


- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ മുള്ള വ്യക്തികൾ 
- സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 1,269 ( നികുതി 
അടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 630 ( നികുതി 
അടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില ചെക്ക് ഡി . ഡി./ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി. ഒ . എന്നിവ 
മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. വി . പി . പി. അനുവദനീയമല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 17 - 6 - 2014 - ന് 3 മണിവരെ പണമടച്ച് 
കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 
- No. D1- 1784/ 2014. 

| 9th May 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following Equipments for Stress Analyses Lab of Civil 
Engineering Department of Government College of 
Engineering , Kannur. 

Approximate Cost - 6,00,000 . 

The tender should be superscribed as No . D1/ 1784/ 
2014 and addressed to the Principal, Government College 
of Engineering , P . O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. 
Last date for receipt of tender is on 17 -6 - 2014 at 4 p . m . 
and the tender will be opened at 11 a . m . on 18 -6 -2014 in 
the presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering , 
| P . 0 . Parassinikkadavu, Kannur- 670 563 obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of 1 ,260 ( Tax 
inclusive) which is the price fixed for a form /set of forms 
and which is not refundable under any circumstances. The 
tender forms are not transferable . Sale of tender forms will 
be closed at 3 p . m . on 17 -6 - 2014 . Cheques, Postage 
Stamps, D . D ., I. P . O . etc ., will not be accepted towards 
the cost of forms not will the forms be sent as per V . P . P . 
Duplicate forms, if required will be issued at `630 ( Tax 
inclusive ) per copy. 

Those who want tender form by post should sent an 
additional amount of ` 27 towards the postal charge . Sale 
of tender forms will begin only after publication of this 
notification in the dailies. 

LIST OF ITEMS 


Office of the Principal, 
Government Engineering College, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


നമ്പർ ഡി1 / 1784 / 13. 


2014 മേയ് 13. 


- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രസ് അനാലിസിസ് 
ലാബിലേക്കാവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദ ർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 6,00, 000. 
മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ പിൻ സിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 17- 6- 2014- ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കു മകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 18 - 6 - 2014 - ന് 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- St. 


No . 


Name of Item with Specifications 


Quantity 


- 1 


Tensile/ Compressive Load Cell ( HBM) - 1 No . 
Dc output voltage maximum upto 10V 


Range £ 500 kN 
Nonlinearity + 0 .2 % including 5 m 
Cable Externel Power supply, Signal 
Conditioner and mounting attachement. 


2 Nos . 


| LVDT ( HBM) - Displacement Range : 

50mm (p -p) 
Nonlinearity + 0 .2 % or less 
Excitation Type AC 
Power supply 
Configuration : Bar type Reverse 
Polarity Protection Dynamic 
Application 
Accessories: Power Supply Unit, 
Mounting Attachement Minimum , 2m 
long shielded cable . 


and the tender will be opened at 11 a . m . on 18 -6 - 2014 in 
the presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering , 
P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563 obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of 1 , 575 ( Tax 
inclusive ) which is the price fixed for a form /set of forms 
and which is not refundable under any circumstances. The 
tender forms are not transferable . Sale of tender forms will 
be closed at 3 p . m . on 17 -6 - 2014 . Cheques, Postage 
Stamps, D . D ., I. P. O . etc., will not be accepted towards 
the cost of forms, not will the forms be sent as per V . P. P. 
Duplicate forms, if required will be issued at 790 ( Tax 
inclusive ) per copy . 

Those who want tender form by post should sent an 
additional amount of 27 towards the postal charge . Sale 
of tender forms will begin only after publication of this 
notification in the dailies. 

LIST OF ITEMS 


( 2 ) 


SI. 
No. 


Name of Item with Specification 


Quantity 


2 Nos. 


നമ്പർ ഡി1/ 1789 / 14 . 

2014 മേയ് 13. 
കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ടി . ഇ . ലാബിലേക്ക് 
ആ വശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദ ർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 9,74,000. 

മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 17 -6 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കു മകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 18 - 6 - 2014 - ന് 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള അംഗീ കൃ ത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ മുള്ള വ്യക്തികൾ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 1,575 ( നികുതി 
അടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 790 ( നികുതി 
അടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില ചെക്ക് ഡി . ഡി ./ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി . ഒ . എന്നിവ 
മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല . വി . പി . പി . അനുവദനീയമല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 17 - 6 - 2014 - ന് 3 മണിവരെ പണമടച്ച് 
കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 
No . D1/1789/2014, 

- 13th May 2014. - 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
Equipments for T . E . Lab of Civil Engineering Department 
of Government College of Engineering, Kannur. 

Approximate Cost - 9 ,74,000. 

The tender should be superscribed as No. D1 /1789 / 
2014 and addressed to the Principal, Government College 
of Engineering , P. O . Parassinikkadavu , Kannur -670 563. 
Last date for receipt of tender is on 17 -6 -2014 at 4 p . m . 


Digital Video Camera with Accessories 
including tripod and battery - 2 .7 - in wide 
touch LCD display, 50 x optical zoom 
1800 X digital zoom , Recording media : 
Memory stick PRO Duo, SD card , 80 GB 
high capacity hard disk drive , video 
format: SD MPEG - 2 Still image format: 
JPEG , Steady shot image stabilization face 
detection , Built - in video light battery 
type: NP -FV30 rechargeable battery , 
Connections: A / USB included 
Accessories: AC adaptor USB cable A /V 
connecting cable Rechargeable battery 
pack ( NP -FV 30 ) CD ROM (application 
software ) 


2 


3 


- Speed Radar Gun - Large LCD radar gun 2 Nos. 

display easy -to - use shoot pistol grip , 
laser radar with + 1 mph accuracy 
Transyt 15 software _ TRANSYT 15, Traffic 1 PC 
network and intersection study tool License 
Traffic Simulation Software ( VISUM and 
VISSIM) - Academic version of PTV 
VISSUM Macroscopic transportation 
planning software, PTV VISSIM Micro 
scopic simulation software 


4 


( 3 ) 


നമ്പർ ഡി1/ 1821/ 2014 . 


2014 


മേയ് 


13 . 


18 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


Those who want tender form by post should sent an 
additional amount of 27 towards the postal charge . Sale 
of tender forms will begin only after publication of this 
notification in the dailies . 

LIST OF ITEMS FOR THE NETWORKING OF CCF , CAD / 
CAM LAB CAD LAB AND VLSI/ ACSP LABS 


കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
വിവിധ വിഭാഗത്തിലെ ലാബിലേക്ക് ആ വ ശ്യമായ നെറ്റ് 
വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 
മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 8,61,753. 
മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ പിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 17-6-2014- ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 18 - 6 - 2014 - ന് 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള അംഗീക ത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- SL. 


Description 


Quantity 


No. 


(2 ) 


(3) 


| 


1 


12 Nos. 


Branded quality 24 port 10 / 100 /1000 
MBPS Web Manageable Switch with 
2 combo Ports 


2 


- 18 , 


LX 1310NM SFP Module 1. 25 GBPS / 
SM /3.5V 


10 ,, 


240 Nos. 


3 
4 
5 
6 


24 port patch panel 
Cat 6 I/ O single with Face plate 
Cat 6 1 mtr patch code 
Cat 6 2 mtr Patch code 


240 ,, 


240 ,, 


7 SMB 


240 Nos . 


- 8 


1 No . 


9U / 400 RACK , Netrack, PDU/ H / 6SOC) 
6A /1 .5 KVA , Netrack Horz . Cable 
Org/ 1U /Loop, Netrack Fan / 90 CFM , 
Netrack Mounting Hardware Hit, Cable 
Manager 


3 Nos . 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ മുള്ള വ്യക്തികൾ| 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 1,575 ( നികുതി 
അടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

-- ലഭിക്കുന്നതാണ്. തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 790 ( നി 
കുതി അടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ചെക്ക് ഡി . ഡി ./ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി . ഒ. 
എന്നിവ മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല . വി. പി . പി. അനുവദനീ 
യമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 17 -6 - 2014 - ന് 3 മണിവരെ പണമടച്ച് 
കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 
No. D1- 1821/ 2014. 

- 13th May 2014. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Materials for networking of various Labs in Government 
College of Engineering , Kannur. 

Approximate Cost - 8, 61,753. 

The tender should be superscribed as No. D1- 1821/ 
2014 and addressed to the Principal, Government College 
of Engineering, P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. 
Last date for receipt of tender is on 17 -6 - 2014 at 4 p . m . 
and the tender will be opened at 11 a . m . on 18 -6 - 2014 in 
the presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering, 
P . 0 . Parassinikkadavu , Kannur- 670 563 obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of 1 ,575 ( Tax 
inclusive ) which is the price fixed for a form /set of forms 
and which is not refundable under any circumstances . The 
tender forms are not transferable. Sale of tender forms will 
be closed at 3 p . m . on 17 - 6 - 2014. Cheques, Postage 
Stamps, D . D ., I. P . O . etc., will not be accepted towards 
the cost of forms not will the forms be sent as per V . P. P. 
Duplicate forms, if required will be issued at 790 ( Tax 
inclusive) per copy. 


4800 M 


400 


M 


| 15U /400 RACK , Netrack , PDU/ H / 6SOC/ 
6A/1.5 KVA , Netrack Horz . Cable 
Org/ 1U /Loop , Netrack Fan / 90 CFM , 
Netrack Mounting Hardware Hit, Cable 

Manager 
10 Cat 6 Cable in Meters 
| 11 1 " Casing and capping with ISI mark 

( In Meters ) and associated screw , grip , 

tie etc . for fixing 
12 11/2 Casing and capping with ISI mark 

(in meters ) and associated screw , grip , 

tie etc . for fixing 
13 2" Casing and capping ( in meters ) with 

screw, grip , tie etc . 


800 M 


300 M 


Note : — The rate quoted for each item should be 
| inclusive of the installation/laying/ configuration charges. 


നമ്പർ ഡി1/ 1766 / 14 . 

2014 മേയ് 14. 
- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് 
യൂണിഫൈഡ് തട്ട് മാനേജ്മെന്റ് വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രണം 
ചെയ്ത ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ble 


bIDO 


അടങ്കൽ തുക - 8,00,000. 

Stamps, D . D ., I. P. O . etc ., will not be accepted towards 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

the cost of forms not will the formsbe sent as per V. P. P. 
മുദ്രണം ചെയ്ത ദർ ഘാ സു കൾ പിൻ സി പ്പാൾ, 

- Duplicate forms, if required will be issued at 790 ( Tax 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 

inclusive) per copy . 
വിലാസത്തിൽ 17 -6 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 

Those who want tender form by post should sent an 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 

additional amount of 27 towards the postal charges . Sale 
ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 18 - 6 - 2014 - ന് 

of tender forms will begin only after publication of this 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള അംഗീ ക്യത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

notification in the dailies . 
ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ 

LIST OF ITEMS 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 1, 575 ( നികുതി 

Purchase of Unified Threat Management (Details will 
അടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

be available at the Instiution with all specification ) 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 790 ( നികുതി For further details contact Dr. K . Najeeb , Head 
അടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ of the Department, Computer Science and Engineering , 

- വില ചെക്ക് ഡി. ഡി./ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് ഐ . പി. ഒ. Mob . No. 09495609887. 
എന്നിവ മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. വി. പി . പി. അനുവദനീ 
യമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 17 - 6- 2014 - ന് 3 മണിവരെ പണമടച്ച് 

നമ്പർ ഡി1 / 1786 / 14 . 

2014 മേയ് 15. 
കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 

- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ സിവിൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തിലെ പരി സ്ഥിതി 
- 27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . - ലാബിലേക്കാവശ്യമായ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 

കൊള്ളുന്നു . 
No. D1- 1766/ 2014. 

- 14th May 2014. 

മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
Sealed tenders are invited for the purchase of Unified 

വിലാസത്തിൽ 17- 6- 2014- ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി 
Threat Management for Government College of ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 
Engineering, Kannur. 

ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 18 - 6- 2014 - ന് 

രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള അംഗീക ത 
Approximate Cost - 8,00,000 . 

പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
EMD - 1 %. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ മുള്ള വ്യക്തികൾ| 
The tender should be superscribed as No . D1- 1766 / 

- സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
2014 and addressed to the Principal, Government College 

കോളേജ്, കണ്ണൂർ-670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 1,575 ( നികുതി 

അടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
of Engineering , P. O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563 . 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 800 ( നികുതി 
Last date for receipt of tender is on 17 -6 - 2014 at 4 p . m . 

അടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
and the tender will be opened at 11 a. m . on 18 -6 - 2014 in 

വില ചെക്ക് ഡി. ഡി ./ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി. ഒ. എന്നിവ 
the presence of such of the tenderers or their authorised 

മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. വി . പി . പി. അനുവദനീയമല്ല . 
representatives who may be present at that time. Late ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 17 - 6 - 2014 - ന് 3 മണിവരെ പണമടച്ച് 
tenders will not be accepted . 

കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 
Intending tenderers may on application to the ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
Principal, Government College of Engineering, 

27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
P . 0 . Parassinikkadavu , Kannur -670 563 obtain the 

മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
requisite tender forms on which tenders should be 

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 
submitted . Application for the tender forms should be No . D1- 1786/2014, 

- 15th May 2014. 
accompanied by a cash remittance of 1,575 ( Tax Sealed tenders are invited for the supply of the 
inclusive ) which is the price fixed for a form /set of forms following equipments to Government College of 
and which is not refundable under any circumstances. The Engineering, Kannur. 
tender forms are not transferable. Sale of tender forms will 

- The tender should be superscribed as No . D1- 1786/ 
be closed at 3 p . m . on 17 -6 -2014 . Cheques , Postage 
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2014 and addressed to the Principal, Government College 
of Engineering , P. O . Parassinikkadavu , Kannur -670 563. 
Last date for receipt of tender is on 17 -6 - 2014 at 4 p . m . 
and the tender will be opened at 11 a . m . on 18 -6 - 2014 in 

the presence of such of the tenderers or their 
authorised representatives who may be present at that time. 
Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College of Engineering , 
P . O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563 obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of 1, 575 ( Tax 
inclusive ) which is the price fixed for a form /set of forms 
and which is not refundable under any circumstances. The 
tender forms are not transferable . Sale of tender forms will 
be closed at 3 p . m . on 17 -6 - 2014 . Cheques, Postage 
Stamps, D . D ., I. P. O . etc ., will not be accepted towards 
the cost of forms not will the forms be sent as per V . P. P. 
Duplicate forms, if required will be issued at 800 ( Tax 
inclusive ) per copy . 

Those who want tender form by post should sent an 
additional amount of 27 towards the postal charge . Sale 
of tender forms will begin only after publication of this 
notification in the dailies . 


LIST OF ITEMS 


Sl. 


Item 


Quantity 


No. 


1 


PH Meter 


1 No. 


2 
3 
4 
5 
6 


Muffle Furnace 
Nephlon Turbidity Meter 
Fridge 2 door 
Gas Chromet Graph 
BOD Incubator 


For detailed specification please contact the 
following — Dr. Rajesh , K . N ., APCE , Mobile No . 
09446408286 , email-knrajesh74 @ gmail.com . 


Government Engineering College, 
Kannur. 


(Sd.) 
Principal. 


